64. Ausstromung von Gasen und Dampfen aus Miindungen.
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1st nun wm bekannt, so kann auch das sekundliche AusfluB-gewicht Gsec berechnet werdeii,
Durch den Miindungsquerschnitt f flieBt in einer Sekunde das Volumen Vm — wmf. Das spez. Volumen dieser Masse ist vm, ihr spez. Gewicht lw, ihr Gewicht also
oder
Das Arbeitsgefalle (Flache A BCD, Fig. 112) ist wie im Abschn. 31 Fall b.
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Daher ist die AusfluBgeschwindigkeit (im Miindungsquerschnitt)
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a) Niederdruckgebiet.    Kritisches Druckverhaltnis.
Bis zu einer bestimmten, durch das folgende noch nahcr zu be-stimmenden Grenze des Verhaltnisses pilpa von absolutem Innendruck und absolutem AuBendruck ist der Miindungsdruck wie bei tropf-baren Fliissigkeiten gleich dem AuBendruck,ie Flache A BOD dargestellt. Wie oben ist
